majster introligatorski 


lat 78, po krótkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, zasnął w Panu 
dnia 8 czerwca 1917 roku. 


przezywszy 


miejsce wiecznego spoczynku nastąpi w niedzielę 


Wyprowadzenie zwłok z domu przedpogrzebowego na cmentarzu na 
stroskany zięć wraz z żoną i córką zapraszają 


dnia 10 b. m. o godzinie 5-tej po południu, na który to smutny obrzęd 
Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 
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